PROJET D'^CLAIRAGE DES  G6TES DE FRANCE.

les porte'es de ces deux phares ajoute'es ensemble; mais des banes qui com- Nc
mencent a Ambleteuse el se prolongent le long de la cote en s'e'tendant jus--
qu'a 6 lieues au large emp^chent de venir pres de terre dans tout cet espace.
Le premier point dont on puisse avoir intdre^t de s'approcher est celui oh se
trouve le pliare d'Ailly. C'est par cette raison qu'on y a place7 un phare du
premier ordre. II servira aussi de point de reconnaissance aux batiments qui
voudront, en quittant les c6tes de France, passer a 1'ouest des banes de la
Somme.

PHARES SECONDA1RES  SITUES BNTRE GRISNEZ  ET AILLY.

On trouve du c6te d'Ailly, et a une petite distance, le port de Dieppe, Ires-
fre'quente', et celui de Cayeux, d'une moindre importance. On a entretenu,
depuis longtemps, des feux a leur entrde; la Commission propose dc les con-
server, en les modifiant d'apres le nouveau systems adoptd.

Cayeux: feu du troisieme ordre a courtes Eclipses.

11 sert de guide aux batiments qui entrant dans la riviere de Somme. II
faudra decider si I'appareil sera de grande ou de petite dimension. Le fanal
ne contenait autrefois que cinq lampes ordinaires a reVerbere. II sera sans
doute utile de consulter les Chambres de commerce et les marins de la Somme
ou de Saint-Valery, sur 1'emplacement et I'e'clat le plus avantageux & donner a
ce fea, qui ne'anmoins devra toujours $tre un feu du troisieme ordre a courtes
eclipses. II ne s'agira plus que de fixer les dimensions de I'appareil lenticulaire.

Dieppe : feu fixe.         ;

II y a depuis longtemps a Dieppe un appareil a feu tournant compose7 de
miroirs paraboJiqu.es. Un feu de port suffirait, a la rigueur, pour marquer Fen-
tre'e du port; mais comme la cote est saine depuis Ailly jusqu'& Cayeux, on
croit qu'en placant a Dieppe un feu fixe clu troisieme ordre et un autre feu a
courtes ellipses a Cayeux, on facititera la navigation des batiments qui sont
obliges de prolonger, pendant la nuit, la c6te situde an nord d'Ailly, pour se
rendre dans la Somme ou dans les autres ports situds plus au nord.

Dieppe est un port dans lequel on ne peut pas entr'er & to'utes les dpoques
de la mare'e. L'usage actuel est de ne tenir le feu allumd que pendant le temps
ou il y a assez d'eau dans la passe pour les pe*cheurs. II semble que, d'apres la
destination qu'on veut lui donner dans le systeme ge'ne'ral, qui est de servir
aux caboteurs allant d'Ailly a 1'embouchure de la Somme, il fandrait le con-yer, et dans d'autres deux; par
